Saba KVS 15 

fur Wechselstrom 110-240 Volt 


























Eingang 


MOW, 


Schaltschema fur SABA KVS15 













Stuckliste zum Schaltbild 550/1 

SABA KVS 15 



Kondensatoren Lager Nr. 


20000 pF 
25 jiF 
16 „ 
16 „ 
0,01 „ 
0,01 „ 
Siebdrossel 


442/66 

452/6 

500/81 

500/81 

453/36 

453/36 

496/1 


Dr. = Drahtwiderstand 
Ma. = Massewiderstand 


89 












